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VIGA PRINCIPAL 

















X 




s 


X 


A 


B 







Seccion 



Pat OS : 

carga viva 80 
carga muerta 

mobiliario 

duela 7.5 

202.5 Ib/pie2 
282.5 Ib/pie3 

carga uniformemente 70.625 lb/pie 

distribuida 



Viga Secundaria 

carga uniformemente 
distribuida 

Viga Principal 

carga puntual 

carga uniformemente 
distribuida 



70.625 lb/pie 



1695 lbs 
8475 
706.25 lb/pie 



Mmax (WL2)/8 

Vmax (WL)/2 

IVImax (WL2)/8 

Vmax (WL)/2 



5085 lb-pie 
847.5 lbs 

12712.5 lb-pie 
4237.5 lbs 



VIGA SECUNDARIA 

Pino Petenero (primer intento) nominal = 4"x10" real = 3.5"x9.25" 

Esfuerzo Flexionante Admisible 1491 Ib/plg2 

Modulo de seccion (Sx) Mmax(12)/R1 40.9255533 plg3 el Sx de la tabia es de 49.9 plg3 >40.93 plg3 

Momento de inercia (Ix) 231 plg4 

Modulo de elasticidad e 1 704000 Ib/plg2 

corte (t) 1 56 Ib/plg2 



Tdiseno 


3/2*Vmax/Apieza 


39.2361111 Ib/plg2 


el Rflex es de 1491 Ib/plg2 >39.24 Ib/plg2 


dad 


(L*12)/360 


^^^^^plg 




Ddiseno 


(5wL4)/(384ei) | 






Pino Petenero (resultado correcto) nominal = 4"x12" real = 3.5"x11.25" 


Esfuerzo Flexionante Admisible 


1491 Ib/plg2 




Modulo de seccion (Sx) Mmax(12)/R1 


0 plg3 


el Sx de la tabIa es de 49.9 plg3 >40.93 


Momento de inercia (Ix) 


415 plg4 




Modulo de elasticidad e 


1704000 Ib/plg2 




corte (t) 




156 Ib/plg2 




Tdiseno 


3/2*Vmax/Apieza 


32.2652284 Ib/plg2 


el Rflex es de 1491 Ib/plg2 >32.27 Ib/plg2 


dad 


(L*12)/360 


0.8 pig 




Ddiseno 


(5wL4)/(384ei) 


0.74611597 


dad > Ddiseno 



VIGA SECUNDARIA 



chichipate; nominal = 4"x12" real 


= 3.5"x11.25" 




Esfuerzo Flexionante Admisible 


1491 Ib/plg2 




Modulo de seccion (Sx) Mmax(12)/R1 40.9255533 plg3 


el Sx de la tabia es de 49.9 plg3 >40.93 plg3 


Momento de inercia (Ix) 


415 plg4 




Modulo de elasticidad e 


1704000 Ib/plg2 




corte (t) 


107 Ib/plg2 




Tdiseno 3/2*Vmax/Apieza 


32.2652284 Ib/plg2 


el Rflex es de 1491 Ib/plg2 >32.27 Ib/plg2 


dad (L*12)/360 


0.8 pig 




Ddiseno (5wL4)/(384ei) 


0.74611597 


dad>Ddiseno 



VIGA PRINCIPAL 



Pino Petenero (primer Intento) nominal =8"x10" real = 7.5"x9.5" 


Esfuerzo Flexionante Admisible 


1491 Ib/plg2 




Modulo de seccion (Sx) Mmax(1 2)/R1 1 02.31 3883 plg3 


el Sx de la tabia es de 1 1 3 plg3 >1 02.31 plg3 


Momento de inercia (Ix) 


536 plg4 




Modulo de elasticidad e 


1704000 Ib/plg2 




corte (t) 




156 Ib/plg2 




Tdiseno 


3/2*Vmax/Apieza 


89.1479663 Ib/plg2 


el Rflex es de 1491 Ib/plg2 >89.15 Ib/plg2 


dad 


(L*12)/360 


0.4 pig 




Ddiseno 


(5wL4)/(384ei) 


0.36074543 


dad>Ddiseno 



VIGA PRINCIPAL 



chlchlpate; nominal =4"x12" real 


= 3.5"x11.5" 




Esfuerzo Flexionante Admisible 


1491 Ib/plg2 




Modulo de seccion (Sx) Mmax(1 2)/R1 1 02.31 3883 plg3 


el Sx de la tabIa es de 1 1 3 plg3 >1 02.31 plg3 


Momento de inercia (Ix) 


536 plg4 




Modulo de elasticidad e 


1704000 Ib/plg2 




corte (t) 


107 Ib/plg2 




Tdiseno 3/2*Vmax/Apieza 


89.1479663 Ib/plg2 


el Rflex es de 1491 Ib/plg2 >89.15 Ib/plg2 


dad (L*12)/360 


0.4 pig 




Ddiseno (5wL4)/(384ei) 


0.36074543 


dad>Ddiseno 



